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Tumatan Wikipidia basa Banjar, insiklupidia bibas 

7r (pi) adalah sabuah konstanta matamatika nang nilainya adalah marupakan parbandingan antara keliling 
sabuah lingkaran dan diameternya. Nilai tt sampai 10 tampat desimal adalah 3,14159265358. 


Dijumput matan "https://bjn.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi&oldid=66108" 
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